TONE LIST 

Panel Tones 


DSP 

Type 





























Range 

Type 

V 

T 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

2 

V 

2 

2 

2 

2 


2 

2 

2 

Maximum 

Polyphony 

32 

32 

CD 

CM 

CO 

CM 

CO 

32 

CM 

CO 

32 

32 

CD 

32 

CM 

CO 

32 

32 

32 

32 

CD 

32 

32 

32 

32 

CM 

CO 

CM 

CO 

32 

32 

32 

32 

CM 

CO 

Bank 

Select 

MSB 

65 

LO 

CD 

CD 

CD 

LO 

CD 

65 

66 

65 

65 

65 

99 

LO 

CD 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

LO 

CD 

LO 

CD 

65 

65 

99 

99 

65 

99 

Program 

Change 

CM 

25 

25 

CD 

CM 

27 

27 

CO 

CM 

29 

30 

30 

105 

CM 

CO 

CO 

CO 

34 

35 

37 

oo 

CO 

39 

40 

42 

45 

CD 

Tj- 

CO 

49 

48 

49 

50 

LO 

Tone Name 

NYLON STR.GUITAR 

STEEL STR.GUITAR 

12 STR.GUITAR 

JAZZ GUITAR 

CLEAN GUITAR 

ELEC.GUITAR 

MUTE GUITAR 

OVERDRIVE GT 

DISTORTION GT 

FEEDBACK GT 

BANJO 

ACOUSTIC BASS 

FINGERED BASS 

PICKED BASS 

FRETLESS BASS 

SLAP BASS 

SAW.SYNTH-BASS 

SQR SYNTH-BASS 

VIOLIN 

CELLO 

PIZZICATO STRINGS 

HARP 

STRINGS 

SLOW STRINGS 

BRIGHT STRINGS 

MELLOW STRINGS 

SYNTH-STRINGS 

RESO SYNTH-STRINGS 

Tone Group 

GUITAR 











BASS 







STR/ORCHESTRA 




ENSEMBLE 






No. 

28 

29 

30 

CO 

32 

CO 

CO 

34 

35 

36 

37 

CO 

CO 

39 

40 


42 

43 

44 

45 

46 

r^ 

■o- 

OO 

■O’ 

49 

50 

LO 

52 

53 

54 

55 


DSP 

Type 





























Range 

Type 

2 

2 

2 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2 

2 

- 

z 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2 

Maximum 

Polyphony 

32 

CD 

32 

32 

CD 

CD 

32 

CM 

CO 

CD 

CD 

CD 

32 

32 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CD 

32 

CD 

CD 

32 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CM 

CO 

Bank 

Select 

MSB 

65 

67 

66 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

CD 

CD 

66 

LO 

CD 

65 

LO 

CD 

65 

LO 

CD 

65 

65 

99 

65 

99 

67 

67 

65 

lO 

CD 

65 

65 

99 

Program 

Change 

o 

o 

o 



CO 

CM 


LO 


LO 

CD 

1^ 

OO 

<7i 


CM 

CD 

CD 

h- 

h- 

CD 


OO 

o> 

CM 

CO 

CM 

CM 

CM 

Tone Name 

GRAND PIANO 

GRAND PIANO WIDE 

MELLOW PIANO 

BRIGHT PIANO 

MODERN PIANO 

HONKY-TONK 

ELEC. GRAND PIANO 

o 

< 

Q_ 

d 

LU 

_l 

LU 

MODERN E. PIANO 

GLASS E.PIANO 

O 

< 

CL 

uJ 

I— 

LL 

O 

CO 

HARPSICHORD 

CLAVI 

CO 

LU 

_l 

UJ 

o 

GLOCKENSPIEL 

VIBRAPHONE 

MARIMBA 

DRAWBAR ORGAN 1 

DRAWBAR ORGAN 2 

PERC. ORGAN 1 

PERC. ORGAN 2 

ELEC. ORGAN 

JAZZ ORGAN 

ROCK ORGAN 

CHURCH ORGAN 

ACCORDION 

BANDONEON 

HARMONICA 

Tone Group 

o 

< 

CL 













CHROMATIC PERC 




ORGAN 











No. 

O 


CM 

CO 


LO 

CD 

h- 

CO 

Oi 

O 

- 

CM 

CO 


LO 

CD 


OO 

a-> 

20 

CM 

22 

23 

24 

lO 

CM 

26 

r». 

CM 


23 


Tone List 



Tone List 


Panel Tones (continued) 


DSP 

Type 










Range 

Type 










Maximum 

Polyphony 

32 

CO 

CD 

CO 

32 

CO 

CO 

CO 

CO 

Bank 

Select 

MSB 

un 

CD 

65 

65 

65 

UO 

CO 

65 

65 

65 

99 

Program 

Change 

CT5 

oo 

06 

92 

94 

95 

96 

98 

66 

100 

Tone Name 

WARM PAD 

POLYSYNTH 

BOWED GLASS 

HALO PAD 

SWEEP PAD 

RAIN DROP 

CRYSTAL 

ATMOSPHERE 

BRIGHTNESS 

Tone Group 










No. 

CD 

OJ 

C3^ 

CO 

CT5 

CJ5 

LO 

CO 

05 

r-- 

05 

CO 

05 

CD 

05 


DSP 

Type 




































Range 

Type 






V 

V 


V 






2 

V 

V 


V 

V 



- 













Maximum 

Polyphony 

32 

32 

C\J 

CO 

CO 

32 

CM 

CO 

32 

32 

CO 

32 

CO 

CO 

32 

CO 

32 

32 

CO 

32 

CO 

32 

32 

CM 

CO 

32 

32 

CO 

32 

32 

32 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

Bank 

Select 

MSB 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

99 

67 

65 

65 

65 

65 

99 

65 

99 

65 

65 

65 

65 

65 

CO 

CO 

65 

65 

LO 

CD 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

99 

Program 

Change 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

CO 

un 

59 

09 

s 


s 

CM 

CD 

63 

64 

65 

65 

CD 

CO 

66 

67 

68 


72 

73 

73 

74 

un 

h-. 

78 

08 

OO 

82 

85 

CO 

OO 

87 

CO 

oo 

Tone Name 

CHOIR AAHS 

VOICE DOO 

SYNTH-VOICE 

ORCHESTRA HIT 

I — 
LU 
Q_ 

cc 

1— 

TROMBONE 

TUBA 

1 — 
LU 
Q_ 

CC 

1— 

LU 

1— 

FRENCH HORN 

BRASS SECTION 

OCTAVE BRASS 

BRASS+SYNTH 

ANALOG SYNTH-BRASS 

VINTAGE SYNTH-BRASS 

SOPRANO SAX 

ALTO SAX 

BREATHY A.SAX 

TENOR SAX 

BREATHY T.SAX 

BARITONE SAX 

LU 

o 

CD 

O 

1 — 
LU 

CC 

< 

_l 

o 

PICCOLO 

FLUTE 

MELLOW FLUTE 

RECORDER 

PAN FLUTE 

WHISTLE 

SQUARE LEAD 

Q 
< 
LU 
1 

1— 

o 

o 

1— 

< 

(/> 

LU 

Q_ 

o 
1 

< 

o 

VOICE LEAD 

FIFTH LEAD 

BASS-^LEAD 

FANTASY 

Tone Group 





BRASS 










REED 








PIPE 






SYNTH-LEAD 






SYNTH-PAD 

No. 

56 

57 

58 

59 

09 


62 

63 

64 

65 

99 

67 

68 

69 

70 


72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

CO 

82 

83 

84 

85 

CO 

CO 

87 

OO 

oo 

89 

O 

CD 


24 



Advanced Tones 


DSP 

Type 

CO 

E 

o 

o 

DC 

ChoDlyA 

CrnDelay 

MetalDly 

AWhOdDly 

DlstDly2 

DIstDIyI 

ChoDly2 

Roomi 

CrnCho 

CmpEnDly 

ChoFlan 

EnhaFlan 

AwCrDly 

CrnLofI 

Room2 

StXDelay 

ChoDly4 

STapDIy 

Reflect 

Reflect 

Reflect 

ChoDlyS 

ChoDly3 

PhaAPan2 

Reflect 

DistDIyI 

FlanDlyl 

GateRvb2 

EnhaDly 

ChoDlyl 

Range 

Type 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

T 

2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

2 

V 

2 

2 

2 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

Maximum 

Polyphony 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CM 

CO 

CD 

CM 

CO 

CM 

CO 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CM 

CO 

CD 

Bank 

Select 

MSB 

00 

CD 

OO 

CD 

<J) 

CD 

00 

CD 

CO 

CD 

GO 

CD 

69 

CO 

CD 

68 

CO 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

CO 

CD 

OO 

CD 

GO 

CD 

00 

CD 

GO 

CD 

00 

CD 

OO 

CD 

OO 

CD 

OO 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

00 

CD 

OO 

CD 

OO 

CD 

00 

CD 

OO 

CD 

CO 

CD 

OO 

CD 

CO 

CD 

Program 

Change 

26 

27 

27 

00 

CM 

29 

O 

CO 

o 

CO 

105 

CM 

CO 

33 

CO 

35 

37 

00 

CO 

CD 

CO 

40 

42 

45 

CD 

00 

CD 

00 

49 

O 

LD 

LO 

CM 

LO 

53 

54 

55 

CD 

LO 

h- 

LO 

Tone Name 

OCT JAZZ GUITAR 

CHORUS CLEAN GUITAR 

CRUNCH ELEC.GUITAR 

MUTED DIST GUITAR 

AUTOWAH OVERDRIVE GT 

MORE DISTORTION GT 

FEEDBACK DIST.GT 

OCT BANJO 

RIDE BASS 

CHORUS FING.BASS 

COMP.PICKED BASS 

FLAN.FRETLESS BASS 

MORE SLAP BASS 

ADVANCED SYNTH-BASS 1 

ADVANCED SYNTH-BASS 2 

SLOWVIOLIN 

SLOW CELLO 

PIZZICATO ENSEMBLE 

HARPS 

STEREO STRINGS 

CHAMBER 

ORCHESTRA STRINGS 1 

ORCHESTRA STRINGS 2 

PURE SYNTH-STRINGS 

PHASER SYNTH-STR 

CHOIRS 

SYNTH-DOO 

SYNTH-VOICE PAD 

TIMPANI HIT 

VELO.TRUMPET 

TROMBONE SECTION 

Tone Group 









BASS 







STR/ORCHESTRA 




ENSEMBLE 










BRASS 


No. 

CO 

CM 

CO 

33 

34 

35 

36 

37 

00 

CO 

39 

40 


42 

43 

44 

45 

46 


48 

49 

50 

LO 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

00 

LO 

69 

09 

CD 


DSP 

Type 

Reflect 

Reflect 

Reflect 

Reflect 

EnhaDly 

Equalize 

ChoDlyl 

E 

0) 

1 — 
o 

O 

Reflect 

StPhase 

ChoDly3 

CmpChoRf 

AutoWah 

3TapDly 

Delay 

ChoTrem 

PhaDly2 

RotRefI 

OdRot2 

RotRef2 

RotRef3 

Rotary2 

Rotaryl 

OdRtRefI 

Reflect 

CmpChoRf 

ChoDly4 

Room2 

ChoDly3 

EnhaDly 

ChoDly4 

Range 

Type 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

2 

2 

2 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

V 

T 

V 

Maximum 

Polyphony 

32 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

32 

CD 

CD 

CD 

CD 

32 

CM 

CO 

32 

CM 

CO 

32 

32 

CM 

CO 

CD 

CD 

32 

32 

CD 

CD 

CD 

CD 

32 

CD 

CD 

32 

Bank 

Select 

MSB 

68 

0/ 

69 

OO 

CD 

69 

OO 

CD 

89 

00 

CD 

00 

CD 

69 

69 

C30 

CD 

00 

CD 

89 

OO 

CD 

68 

00 

CD 

00 

CD 

69 

CO 

CD 

69 

70 

70 

00 

CD 

68 

00 

CD 

68 

68 

OO 

CD 

89 

69 

Program 

Change 

o 

O 

o 



CO 

CM 


LO 


LO 

CD 


CO 

C7) 


CM 

CD 

CD 

r-- 


CD 


CO 

(35 

CM 

23 

CM 

CM 

24 

LD 

CM 

25 

Tone Name 

STEREO PIANO 

SYNTH-STR.PIANO 

O 

< 

□_ 

LU 

O 

o 

> 

STRINGS PIANO 

DANCE PIANO 

60'S OCTAVE PIANO 

MODERN E.G. PIANO 

TREMOLO E.PIANO 

SYNTH-STR.E.PIANO 

E.PIANO PAD 

STRINGS E.PIANO 

COUPLED HARPSICHORD 

RESONANCE CLAVI 

LU 

_l 

LU 

O 

_l 

LU 

Q 

DELAY GLOCKENSPIEL 

TREMOLO VIBRAPHONE 

PHASER MARIMBA 

ROTARY DRAWBAR 

OVD ROTARY ORGAN 

ROTARY PERC.ORGAN 1 

ROTARY PERC.ORGAN 2 

ROTARY ELEC.ORGAN 

JAZZ DRAWBAR 

OVD ROCK ORGAN 

PURE CHURCH ORGAN 

OCTAVE ACCORDION 

NEO BANDONEON 

SLOW HARMONICA 

MELLOW NYLON GUITAR 

ENHANCED STEEL GUITAR 

CHORUS STEEL GUITAR 

Tone Group 

PIANO 













CHROMATIC PERC 




ORGAN 











GUITAR 



No. 

o 


CM 

CO 


LO 

CD 


00 

<D 

o 


CM 

CO 


LO 

CD 


00 


20 

CM 

22 

CO 

CM 

24 

25 

26 

27 

00 

CM 

29 

30 


25 


Tone List 



Tone List 


Advanced Tones (continued) 




CM 









CO 


>, 

CL 

>% 


Q 

< 

Q 

H; Q. 

o 


o 

^ >» 




Q H 

O 

□_ 

O 

a> 

O) o 

E Q- 

z 

z 

z 

n> ^ 
BC 





<D 

CD 

CD 

1 g 












S Q. 





CD 

cn 

on 


CU 

CD 

CD 

^ O ^ 
^ d> CQ 




(Q <D C/7 
03 (0 S 





OO 

CD 

o 

E 0) 

o:> 


o 

5 o) 
^ £ 




o. o 





_l 



o 

E 

<r> 

>- 

LU 

LU 

DC 

(Q 

DC 

I 


z 

O 

1— 

I 

a> 

c 

g 

DC 

< 

CD 

o 

LJJ 


DC 

H 

Z 

CO 

m 

Q. 




3 




O 








C5 




Q) 




C 




o 




H 






on 

Oi 

Z 

O) 

O) 

CD 


DSP 

Type 

CmpEnDly 

AwCrDly 

ChoDlyS 

EnhaDly 

Platel 

EnhaDly 

EnhaDly 

ChoDlyA 

Reflect 

EnhaDly 

Hall2 

Hall2 

Hall2 

OdDelay 

ChoDly4 

Rooms 

Reflect 

StXDelay 

EnhaDly 

ChoDlyA 

AWhChDIy 

ChoDly4 

ChoDlyf 

ChoDly2 

ChoDly2 

FlanDly2 

StDelay 

EnhaDly 

ChoDlyS 

AWhChDIy 

ChoDlyS 

ChoDly4 

RotRefI 

FlanDly! 

RqChoDly 

Range 

Type 

V 

Z 

V 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

V 

V 

V 

V 

V 

Z 

z 

- 

z 

z 

z 

Z 

z 

Z 

z 

z 

Z 

z 

z 

z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

Maximum 

Polyphony 

CD 

CM 

CO 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

Bank 

Select 

MSB 

00 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

CD 

CD 

o 

CO 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

00 

CO 

CD 

CD 

OO 

CD 

CD 

CD 

OO 

CD 

00 

CD 

OO 

CD 

OO 

CO 

CO 

CD 

CD 

CD 

CO 

CD 

00 

CD 

OO 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

CO 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

CO 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

00 

CD 

Program 

Change 

CO 

LO 

CD 

LO 

O 

CD 

S 

S 

S 

CM 

CD 

CO 

CD 

CD 

m 

CD 

LO 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

00 

CD 


CM 

CO 

h». 

CO 

"M- 

r». 

lO 

00 

O 

00 

00 

CM 

CO 

LO 

00 

CD 

CO 

r^ 

00 

00 

CO 

Oi 

00 

O 

C3^ 

CM 

(J> 

O) 

LO 

CD 

CD 

CD 

Tone Name 

STACK TUBA 

1 — 
LU 
CL 

DC 

1— 

LU 

1— 

I 

1 

OCT FRENCH HORN 

STEREO BRASS 

TRUMPET + BRASS 

BRASS SFZ 

DEEP SYNTH-BRASS 

SLOW SYNTH-BRASS 

MELLOW S.SAX 

A.SAXYS 

VELO.ALTO SAX 

T.SAXYS 

VELO.TENOR SAX 

STACK BARITONE SAX 

SYNTH-OBOE 

VELO.CLARINET 

PICCOLO ENSEMBLE 

FLUTE REED 

VELO. FLUTE 

SYNTH-RECORDER 

SYNTH-PAN FLUTE 

WHISTLES 

MELLOW SOR LEAD 

MELLOW SAW.LEAD 

ADVANCED CALLIOPE 

VOX LEAD 

4TH LEAD 

Q 

< 

LU 

_l 

1 — 
LU 

cc 

LL 

NEW FANTASY 

WARM VOX 

POLY SAW 

BOWED PAD 

SPACE VOX 

MOVIE SOUND 

NEW GOBLIN 

Tone Group 









Q 

LU 

LU 

DC 








LU 

□_ 

CL 






SYNTH-LEAD 






SYNTH-PAD 







No. 

C\i 

CD 

CO 

CD 

CD 

LD 

CD 

CD 

CO 

CD 

CO 

CD 

CD 

CD 

O 


CM 

CO 


LO 

CD 


00 

CD 

r-- 

o 

CO 


CM 

CO 

CO 

00 

CO 

LO 

00 

CD 

CO 

h- 

00 

00 

CO 

Oi 

00 

o 

CJ5 


CM 

<y> 

CO 

CT> 

CD 

LO 

CD 

CD 

CD 


26 



GM Tones 


DSP 

Type 



































Range 

Type 



































Maximum 

Polyphony 

C\J 

CO 

C\J 

CO 

C\J 

CO 

OsJ 

CO 

CO 

C\J 

CO 

C\J 

CO 

C\J 

CO 

C\J 

CO 

OsJ 

CO 

C\J 

CO 

OJ 

CO 

OsJ 

CO 

OsJ 

CO 

OsJ 

CO 

C\J 

CO 

OsJ 

CO 

CM 

CO 

OsJ 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

Bank 

Select 

MSB 

<z> 

o 

o 

cz> 

o 

«o 

cz> 

o 

CZ) 

cz> 

o 

o 

o 

<z> 

<Z) 

o 

o 

cz> 

cz> 

CZ5 

o 

o 

CO 

<z> 

CO 

o 

CO 

CO 

CO 

O 

CO 

CO 

CO 

CO 

Program 

Change 

■»:a- 

co 

LO 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

CO 

C3^ 

CO 

o 


OsJ 

CO 


LO 

CO 

r^ 

oo 

CJ) 

o 

LO 

LO 

OsJ 

LO 

CO 

lO 

LO 

LO 

LO 

CO 

LO 

LO 

CO 

LO 

CO 

LO 

o 

CD 

CD 

CM 

CD 

CO 

CD 

CD 

LO 

CD 

CO 

CD 

h- 

CD 

Tone Name 

PICKED BASS OCT 

FRETLESS BASS OCT 

1 — 
o 
O 

CO 

CO 

< 

GO 

Q_ 

< 

1 

CO 

1 — 
O 
O 

OsJ 

CO 

CO 

< 

CO 

Q_ 

< 

1 

CO 

SYNTH-BASS 1 OCT 

SYNTH-BASS 2 OCT 

1 

O 

> 

< 

1 

O 

> 

O 

O 

1 

1 

LU 

O 

CONTRABASS 

CO 

CD 

DC 
1 — 
CO 

o 

1 

O 

LU 

DC 

1— 

PIZZICATO GM 

HARP GM 

TIMPANI 

ORCHESTRA STRINGS 1 

ORCHESTRA STRINGS 2 

SAW.SYNTH-STRINGS 1 

SAW.SYNTH-STRINGS 2 

< 

LU 

O 

o 

> 

o 

o 

Q 

1 

< 

o 

o 

> 

SYNTH-VOX 

ORCHESTRA HIT GM 

TRUMPET GM 

TROMBONE OCT 

I— 

O 

o 

< 

00 

1— 

MUTE TRUMPET GM 

FRENCH HORN OCT 

CO 

CO 

< 

DC 

CD 

SYNTH-BRASS 1 

SYNTH-BRASS 2 

SOPRANO SAX GM 

ALTO SAX OCT 

TENOR SAX OCT 

BARITONE SAX OCT 

Tone Group 







STR/ORCHESTRA 








ENSEMBLE 








BRASS 








REED 




No. 

134 

135 

136 

137 

CO 

CO 

139 

140 


142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

LO 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

CO 

162 

163 

164 

165 

166 

167 


DSP 

Type 



































Range 

Type 



































Maximum 

Polyphony 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CO 

CM 

CO 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CD 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CO 

CD 

CO 

CO 

CO 

CM 

CO 

CO 

CM 

CO 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

CM 

CO 

Bank 

Select 

MSB 

O 

CO 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

O 

o 

O 

o 

CO 

o 

O 

<z> 

CO 

O 

o 

o 

O 

CO 

O 

o 

CO 

CO 

O 

o 

O 

CO 

o 

O 

Program 

Change 

O 


CM 

CO 


LO 

CO 


OO 

CO 

O 


CM 

CO 


LO 

CO 


oo 

CT> 

o 

CM 

CM 

CM 

CM 

CO 

CM 

CM 

LO 

CM 

CO 

CM 

CM 

OO 

CM 

CM 

O 

CO 

OD 

CM 

CO 

CO 

CO 

Tone Name 

Piano 1 

Piano 2 

Piano 3 

HONKY-TONK GM 

E.PIANO 1 

E.PIANO 2 

HARPSICHORD GM 

CLAVI GM 

CELESTA GM 

GLOCKENSPIEL OCT 

MUSIC BOX 

VIBRAPHONE GM 

MARIMBA GM 

XYLOPHONE 

1 

1 

LU 
CD 
DC 
< 
1 

CD 

1— 

DULCIMER 

ORGAN 1 

ORGAN 2 

ORGAN 3 

PIPE ORGAN 

REED ORGAN 

FRENCH ACCORDION 

HARMONICA GM 

BANDONEON GM 

NYLON STR.GUITAR OCT 

STEEL STR.GUITAR OCT 

JAZZ GUITAR OCT 

CLEAN GUITAR OCT 

MUTE GUITAR OCT 

OVERDRIVE GT OCT 

1 — 
O 

o 
1 — 
o 

o 
1 — 
DC 

o 
1 — 
CO 
Q 

GT HARMONICS 

ACOUSTIC BASS OCT 

FINGERED BASS OCT 

Tone Group 

PIANO 








CHROMATIC PERC 








ORGAN 








GUITAR 








BASS 


No. 

100 

5 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

<Z5 


CM 

CO 


LO 

CO 


OO 

CD 

120 

CM 

122 

123 

124 

125 

CD 

CM 

127 

128 

129 

130 

CO 

132 

133 


27 


Tone List 



